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1. Das 5,56 mm Sturmgewehr 77 ist cin Gasdrucklader mil starrer 
Verriegelung. Die Patroncnzufuhrung erfolgt aus einem 30 Patronen 
fassenden Magazin. Die EinsatzschuBweitc bei Einzclfeuer be- 
tragt 300 m. 

2. Technische Angaben: 

- Lange 80 cm, 

- Masse (Gewicht) mil vollem Magazin etwa4,lkg. 

3. Hauptteile (s. Abb. 1): 

- Lauf(l), 

- Gehause (2), 

- VerschluB(3), 

- Gasdruckeinrichtung(4), 

- Visiereinrichtung (5), 

- Kolben (6). 

4. Zubehor: 

- 4 Magazine zu je 30 Patronen, 
2 Magazintaschen, 

- MUndungskappe zum Schutz 
desLaufinneren, 

5. Munition: 

- 5,56 mm Stahlmantelpatrone (S-Patr)/StG 77, 

- 5,56 mm Leuchtspurpatronc (L-Patr)/StG 77 mit rotcr 

GeschoBspitze, 

- 5,56 mm Knallpatrone (K-Patr)/StG 77, 

- 5,56 mm Exerzierpatrone (Ex-Patr)/StG 77. 

6. Visiereinrichtung (s. Abb. 2): 

- Optisches Visier (1) mit: 

- Einblick(2), 
Seitenschraube (3), 

- Hohenschraube (4), 
Fixierschraube (5); 

- Mechanisches Visier (6) mit: 

- Lcuchtpunkten (7). Abb. 2: Visiereinrichtung 



Abb. 1: Hauptteile 

Traggurt, 

Reinigungsgerat77im 
Rcinigungsgeriiiefach 
dcs Kolbens. 
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Die optische Visiereinrichtung ist auf 300 m justiert. 
ACHTUNG: Die Fixierschraube darf nicht betatigt werden. 



Das Blickfeld (s. Abb. 3)_dcs opti- 
schcn Visiers betragt 150 (d.h. auf 
300 m Entfemung 45 m Durchmes- 
ser, auf 200 m 30 m, auf 1 00 m 1 5 m) 




und vergrofiert I,5fach. Dadurch . m . 

wird die Zielerfassung in der Nacht (neue Ausfiihrung) 



oder bei schiechtcr Sicht wesentlich 
erleichtert. 



"Halte bcim Zielen beide Augen 
offen" 




Im Einblick ist das Kreisabsehen, 
(s. Abb. 4) das zum Zielen dient, 
sichtbar. Der Innendurchmesser 
dcs Kreisabsehcns betragt 6 . Das 
bedeuiet, daBein in 300 m Entfemung 
stchcnder Soldat mit ciner Korper- 
grbBc von 1 ,80 m den Innenkreis der 
H5he nach genau ausfullt. 



Das mechanische Visier (Kimme und Korn, neue Ausfiihrung 
mit Lcuchtpunkten) ist nicht verstellbar und dient als Behelfsvisier. 
Es wird nur dann verwendct, wenn das Zielen durch das optische Visier 
nicht moglich ist. 

AUSEINANDERNEHMEN UND ZUSAMMENSETZEN 

Vor dem Auseinandernehmen des SlG 77 ist immer die Sicherheit 
zu priifen (Hcrstellen des cntladenen Zustandes, s. Handhabung) und 
der Hahn zu spannen. 

"Niemals Gewalt anwenden" 



Abb. 3: Blickfeld 

1 Kreisabsehen 




Abb. 4: Kreisabsehen 
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1. Reihenfolge des Auseinandernehmens: 

- Laufabnehmen, 

- Gehause mit VerschluB aus dem Kolben nehmen, 
Kolbenkappe abnehmen, 

- Schlageinrichtung aus dem Kolben nehmen, 

- Gasdruckeinrichtung auseinandernehmen, 

- VerschluB auseinandernehmen, 

- Magazin nur zur Reinigung nach Verschmutzung auseinander- 
nehmen. 

Ein weiteres Auseinandernehmen des StG 77 ist verboten. 

2. Das Zusammensetzen des StG 77 erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge und schlieBt mit dem Priifen der Funktion. 

3. Priifen der Funktion: 

- Sicherung auf "GESICHERT" stellen (weiBer Punkt sichtbar) 
und abziehen: 

Abzug darf sich nicht zuriickziehen lassen; 

- Sicherung auf "ENTSICHERT" stellen (roter Punkt sichtbar) 
und Abzug bis zum spiirbaren Widerstand zuruckziehen: 

Hahn muB vorschnellen; 

- Druck auf den Abzug aufrechterhalten, Spannschieber zuriick- 
ziehen und VerschluB in vorderste Stellung bringen: 

Hahn muB in gespannter Stellung bleiben; 

- Kontrolle: Abzug loslassen, abziehen; Hahn schnellt nun 
vor, 

- Abzug ganz zuriickziehen (iiber den merkbaren Widerstand), 
Spannschieber zuruckziehen und VerschluB in vorderste Stel- 
lungbringen: 

Hahn muB vorschnellen; 

- Kontrolle: durch neuerliches Abziehen; 

- Magazin: 

- leeres Magazin einsetzen, Spannschieber zuruckziehen: 

VerschluBfang muB VerschluB halten; 

- Magazinhalterhineindrucken, Magazin abnehmen, Spann- 
schieber zuruckziehen und loslassen, Abzug betatigen und 
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sichern, leeres Magazin in die Magazinaufnahme des Kol- 
bens bis zum horbaren Einrasten einschieben: 
Magazinhalter muB einwandfrei funktionieren. 

HANDHABUNG 

1. Priifen der Sicherheit 

Jeder Soldat ist fur die Sicherheit seiner Waffe einschlicB- 
lich der Magazine immer selbst verantwortlich. 

DasPriifen der Sicherheit dient zur Kontrolle, daB keine Patrone 
im Laderaum und der Lauf frei sowie die Magazine leer sind. Es ist 
grundsatzlich von jedem Soldaten selbstandig durchzufiihren: 

- vor jeder Tatigkeit am StG 77 (z.B. Ladetatigkeit, Auseinader- 
nehmen, Ausbildung), 

- vor Beginn, bei Unterbrechung und nach Ende eines SchieBens mit 
K-Patronen, 

vor Beginn, bei Unterbrechung und nach Ende eines Scharfschie- 
Bens. 

Das Priifen der Sicherheit kann aber auch mit dem Kommando 
"Waffen uberpriifen" bzw. "Magazine uberpriifen" befohlen 
werden. 

Das Priifen da Sicherheit ist 
wie folgt durchzufiihren (s. Abb. 5): 

- StG 77 sichern, 

- Magazin abnehmen und 
versorgen, 

Waffe mit Mundung nach oben 
halten, 

- StG77entsichem,VerschluBmit- 
telsSpannschieberzuriickziehen, 
VerschluB wieder in vorderste 
Stel lung bringen und den Abzug 
betatigen (dreimal wiederholen), 
StG 77 wieder sichern, 

- melden(beiPriifenauf (Comman- 
do). Abb. 5: Priifen der Sicherhei' 

"Lauf frei - Sicherheit vorhanden". 
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Das Priifen der Magazine ist wie folgt durchzufiihren: 

- alle Magazine kontrollieren, ob sie leer sind, 
melden (bei Priifen auf Kommando): 

"Magazine leer - Sicherheit vorhanden", 

- Magazine versorgen. 

Vor Beginn eines SchieBens mit K-Patronen ist zusatzlich zu 

priifen, ob 

das Knallpatronengeriit 77 festgezogen und 

- derDruckbolzen desSperrventilsbeidergroBerenKreismarkeein- 
gerastei 

ist. 

Vor Beginn eines Scharfschiefkns ist zusatzlich zu priifen, ob 

- das Knallpatronengeriit bzw. die Miindungskappe abgenommen 
und 

- das Sperrventil auf Normalstellung (Druckbolzen zeigt auf die 
kleinere Kreismarke, Driicker liegt waagrecht) eingestellt ist. 

2. Halbladen, Laden, Entladen 
Fur das Halbladen, Laden und 
Entladen ist die/das 

- beim SchieBen erforderliche 
Korperstellung 
(Mundung zum Ziel) oder die 
Ladestellung einzunehmen 
(z.B. im Wachdienst; s. Abb. 6): 
rechte Hand am Griffstuck, 
linke Hand am Spannschieber- 
griff, 

- StG 77 abwarts gerichtet mit der Abb. 6: Ladestellung 
Mundung etwa 1 m vor die linke 

Schuhspitze. 

Bei alien Tatigkeiten ist der Abzugsfingcr gestreckt entlang der 
AuBenseite des Abzugsbiigels zu halten. 
Halbladen: 

- Sicherheit priifen, 

- gefiilltes Magazin mit linker Hand einschieben. 
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Zustand der Waffe: gesichert, VerschluB vome, Magazin einge- 
schoben, keine Patrone im Laderaum. 

Laden: 

- Halbladen, 

Spannschieber mit linker Hand ganz zuruckziehen und VerschluB 
in vorderste Stellung bringen (bzw. durch Driicken des Knopfes im 
Spannschiebergriff). 

Befindet sich der VerschluB aber in hinterster Stellung (nach 
Abfeuern der letzten Patrone eines Magazins) ist wie folgt zu laden: 

- sichern, 

- Spannschieber mit linker Hand zuruckziehen und nach oben schwen- 
ken (rastet ein), 

- leeres Magazin mit linker Hand abnehmen, versorgen und ein ge- 
fiilltes Magazin einschieben, 

- Spannschiebergriff mit linkem Daumen hinunterschwenken (Ver- 
schluB und Spannschieber schnellen vor). 

Zustand der Waffe: gesichert (entsichern nur unmittelbar vor 
SchuBabgabe), VerschluB vorne,eine Pa- 
trone im Laderaum. 

Erforderlichenfalls kann das StG 77 auch gerauscharm geladen 
werden. Hiebei ist der Spannschiebergriff langsam bis zum Verriegeln 
des Verschlusses vorgleiten zu lassen. 

Entladen: 

sichern, 

- Magazin mit linker Hand abnehmen und versorgen, 

- aufgeklappten Laufgriff mit linker Hand umfassen, 

Kolben zum Auffangen der Patrone mit der rechten Hand umfassen 
(Daumen iiber der Auswurfoffnung und Finger unter die Magazin- 
aufnahme), 

- Spannschieber mit linker Hand zuruckziehen und nach oben schwen- 
ken, bis er einrastet, 

- Patrone dabei mit rechter Hand auffangen, 

StG 77 mit linker Hand am Laufgriff erfassen und halten, 

- Patrone mit rechter Hand versorgen und anschlieBend das StG 77 
am Griffstiick erfassen, 
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- Lauf mit linker Hand abnehmen, 

- iiberpriifen, ob der Laderaum frei ist, 

- Lauf wieder einsetzen, 

Spannschiebergriff mit linkem Daumen hinunterschwenken 
(VerschluB und Spannschieber schnellen vor), 

- entsichern, Abzug betatigen und sichern. 

Zustand der entladenen Waffe: gesichert, keine Patrone im 

Laderaum, Magazin leer 
oder abgenommen. 

3. Einstellen des Sperrventils 

- Normalstellung: DruckbolzenzeigtaufdiekleinereKreismarke, 

Driickerliegt waagrecht; 

- Verstellendes 

Sperrventils: Betatigen des Driickers, drehen des Sperr- 
ventils so, daB der Druckbolzen bei der grofie- 
ren Kreismarke einrastet (beim SchieBen mit 
dem Knallpatronengerat 77). 

4. Knallpatronengerat 77 

Das Knallpatronengerat 77 darf nur zum SchieBen mit K- 
Patronen verwendet werden. Rs ist dabei in das Miindungsstiick bis 
zum Anschlag einzuschrauben und mit dem Riicken des Feldmessers 
festzuziehen. 

5. Hemmungen 
Urn Hemmungen von vornherein zu vermeiden, ist zu achten, 

daB 

das Sperrventil entsprechend der verwendeten Munitionsart rich- 
tig eingestellt ist (s. Einstellen des Sperrventils), 

- das Magazin richtig eingeschoben ist und 

- filr das SchieBen mit K-Patronen das Knallpatronengerat 77 bis 
zum Anschlag eingeschraubt und festgezogen ist. 

Das grundsatzliche Verhalten bei Auftreten einer Hemmung ist: 
"Hemmung" melden, 

StG 77 weiter auf das Ziel gerichtet halten, 

- nachste Patrone laden (Spannschieber zuriick und vorschnellen 
lassen), 

- weiterfeuem. 
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BeieinerFeuerhemmungistvordem Laden dernachstenPatrone 
30 Sckunden zu wartcn. 

Bei cincr Auswurfhemmung ist vor dcm Laden der nachsten 
Patrone zu entladcn und zu priifen, ob der Lauf frei ist. 

Beim Auftreten cinerneuerlichen Hemmung ist der Vorgang zu 
wiederholen und der Waf fcnmcistcr beizuzichen. 

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen: 

- nie die Miindung auf Personen richten, ausgenommen in der 
Gefcchisausbildung 

- mitungeladenerWaffeund 

- beim SchicBen mil K-Patronen untcr Einhaltung dcsSicher- 
heitsabstandes vor der Miindung von 10 m und scitlich von 3 m; 

- Zicl- und Anschlagiibungen in der Untcrkunft sind verbotcn; 
die geladene und ungcladene Waffe ist stcts zu sichern; 

- eine ObcrgabcdcrWaffe(s. Abb. 7)crfolgt mil Miindung hoch und 
derMeldung 

"Lauf frci - Sicherheit vorhanden" oder 
"Geladen und Gesichert"; 
Ubergeber und Ubernehmer haben sich vom Zustand der Waffe 
Ai iiberzeugen; 

- der Abzugsfinger darf nur zur SchuBabgabe. zum Priifen der 
Sicherheit und der Funktion an den Abzug gclcgt werden; 

- die Beseitigung von Hcmmungen ist, soweit moglich. selbst 
durchzufuhrcn (s. Hcmmungen) und zwar: 

in Kampfdcckungen auf der Deckung(Miindung zcigt zum 
Zicl). 

- in der Bewcgung nach Sichem der Waffe. decken, Miindung 
hoch (s. Abb.8) und erst auf Befchl des Kommandanten (bei 
Knallmunition untcr Einhaltung der Sichcrheitsabstande selb- 
standig); 

- in der Untcrkunft ist das StG 77 entladcn. gesichert, Hahn cnt- 
spannt, VcrschluB in vorne, leercs Magazin eingeschoben und 
Miindungskappc aufgeschoben zu vcrwahrcn. 
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Abb. 7: Ubergabe des StG 77 Abb. 8: Verhalten bci Auftrcten 

einer Hemmung in der Bcwegung 



Auf der SchieBstatte isl 
das StG 77 auf der Rusiung 
gemaB Abb. 9abzulegen mit: 

- Patronenauswurfoffnung 
nach obcn. 

Miindung in die Haupt- 
schuBrichtung, 

- Waffegesichert, 

- Magazinabgenommcn, 

- VerschluB in hintcrster 
Stellung. 

- Kann das StG 77 auf der 
Rustung nicht abgelegt 
werden, so ist es gemaB 
Abb. 10 abzustcllcn. 




Abb. 9: Ablegen des StG 77 auf 
der Rustung auf der SchicBstatte 




Abb. 10: Abstellcn des StG 77 
auf der SchicBstatte 
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TRAGEWKISKN CM) ANSCHLA GARTEN DES StG 77 



1. Trageweisen des StG 77: 

- Waffc urn den Hals 
Waffc umgchiingt. 

- Waffc auf dcm Riickcn. 

- Waffc am Griff stUck; 
dicsc Tragcwcise isl in dor 
Untcrkunft und auf der 
Schielistattc anzuwenden 

(s. Abb. II). 




Abb. 11: Waffc am Griffstiick 



Anschlagarten mil dcm StG 77: 

- aufgclegt, 

- angelehnt. 

- frei, 

in den Korpcrhaltungcn 

- stchend, 
kniccnd. 

- sitzend (hockcnd), 

- licgcnd. 




Abb. 12: Anschlag licgcnd angelehnt 





Abb. 13: Anschlag kniccnd frei 



Abb. 14: Anschlag stchend 
angelehnt 
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Die hiiufigsten Anschlagarten im Feuerkampfbei Ausnui/.ung 
einer Dcckung sind dcr Anschlag 

- liegendaufgelegtoder 

- stchcnd aufgelegt (s. Abb. 15; vorallcm in dcr Kampfdeckung). 
HarteUnterlagen(z.B.Beton)alsWaffenauflagesindm5glichstnicht 
zu verwenden (Prcllwirkung). 




Abb. 15: Anschlag stchcnd aufgelegt 
Wahrcnd dcrHewcgung kann das SiG 77 bci Annahcrunganden 
Fcind Oder im Gefecht zur raschen Fcuereroffnung in folgendcn 
Haltungcn (s. Abb. 16 bis 19) gciragcn wcrden: 




Abb. 16: StG 77 vor dcr Brust Abb. 17: Huftanschlag 




Abb. 18: Anschlag frci vor 
Kbrpcrniitte 
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MATERIALERHALTUNG 

1. Allgemeines: 

- sorgfaltige Pflege, richtige Handhabung und sorgsame 
Behandlung sind ausschlaggebend fur eine einwandfreie 
Funktion des StG 77; 

- Verboten sind das Fallenlassen oder AnstoBen der Waffe, 
Aufhangen von Gegenstanden auf dem Lauf sowie Anlehnen 
an Mauern, Fahrzeugen usw; 

- fur Pflege und Wartung diirfen nur das hiefiir vorgesehene 
Waffcndl, das Reinigungsgerat 77, Reinigungslappen und Holz- 
stiibchen verwendet werden; 

- verantwortlich fiir Pflege sowie Wartung vor und nach dem 
ScharfschieBcn ist jeder mit einem StG 77 ausgeriisteter Soldat. 

2. Pflege: 

- Die Gewohnliche Reinigung ist nach Bedarf von jedem 
Soldaten auch ohne Befehl durchzufuhren und umfaBt: 

- reinigen von Lauf, Laderaum und VerschluB sowie Oberfla- 
che des StG 77 und 

- olen (mit Waffenol) und das Priifen der Funktion (s. Seite 
4); 

- die Hauptreinigung ist nach jedem SchieBen, bei nasser 
oder stark verschmutzter Waffe und vor einem Waffen- 
appell odereiner periodischen Waffeniiberpriifung durch- 
zufuhren. mit anschlieBendem olen und priifen der Funktion; 

- TatigkeitenbeimPflegen 

- des Laufes: durchziehen mit gcoltemReinigungstuch 

oder Docht bis der Lauf rein ist, anschlie- 
Bend mit trockenem Reinigungstuch oder 
Docht durchziehen, geolte Borstenbtirste 
einmal durch den Lauf Ziehen; Drahtbiirste 
nur verwenden, wenn der Lauf nicht rein 
wird; 

- Durchziehen des Laufes nur vom Laderaum in 
Richtung Laufmundung. 



14 



- der Gasdruckeinrichtung: 

reinigen mit geoltem Lappen, Bohrung des 
SperrventilsmittelsHolzstabchen reinigen 
und Sperrventil leicht olen; 

- des optischen Visiers: 

mit olfreiem Lappen trockenwischen, Ver- 
unreinigungen der Optik nur mittels Was- 
serentfernen; 

- der Oberflache und MetaUteile: 

mittels Lappen, erforderlichenfalls auch 
mit Wasser, MetaUteile nach dem Trock- 
nen leicht olen, zusatzlich (Schmierung 
und Konservierung) sind Gaskolben, Ver- 
schluB und Steuerkurve leicht zu olen. 

3. Warning: 

Die Wartung des StG 77 ist wie folgt durchzufiihren: 
vor Beginn eines SchieBens Lauf entolen, 
- nach Beendigung eines SchieBens Lauf mit reichlich geoltem Rei- 
nigungstuch oder Docht durchziehen und MetaUteile mit geoltem 
Lappen abwischen (Vorbereitung zur Hauptreinigung). 



